Instructions for use: 



Maintenance: 



Emjoi® Private NailCare is the first ever bi- 
directional sapphire grooming kit for women 
and men, it gives you a whole team of 
manicurists and pedicurists that shape, buff 
and smooth nails and surrounding skin quickly, 
effectively and gently. All you do is turn on the 
switch! 



Your Emjoi® Private NailCare kit includes: 



• Economically designed handle for 
comfortable use, eliminating the awkward 
angles required to treat nails by other devices. 

• 6 interchangeable heads to cover all your 
manicure and pedicure needs. The heads are 
sapphire-coated to last a lifetime. 

• Electrical adaptor for connection to main 
power supply and recharging. 




In addition, Emjoi® Private NailCare gives 
you these exclusive advantages: 

• Adjustable speed - your choice of two speeds: 
4,000/7,000 rpm. 

• Adjustable direction - you determine the 
direction of rotation according to which hand 
or foot you are working on. 

• Ideally comfortable for right-handed or left- 
handed users. 

• Special on/off switch design. 

• Plug-in or cordless. 

• Made in Germany to strict standards of 
precision and quality. 



Prior to first use, product must be charged for 12 
hours. 

1) The 6 interchangeable heads include: 




Sapphire Disc 

Sapphire disc for shortening and 
shaping nails 

The finger guard protects against 
injury. 



Sapphire Cone (Large) 

Sapphire cone for smoothing hard, 
rough skin, corns, bunions and 
removing calluses Use on dry (not 
lotioned) skin. 



Sapphire Sphere-Top 

Petite rounded sapphire head for 
gentle cuticle removal and delicate 
smoothing of dry or rough skin. 



Buffer 

Felt cone that buffs nails for that 
professionally treated shine. 



jf Sapphire Cone (Small) 

Cylindrical head helps to clean 
fungus from under nails. 
Recommended: Follow-up with 
| anti-fungal medication. 



jf Cleaner 

Stone-tipped cone for shortening 
and shaping artificial (acrylic) nails 



2) Insert head of your choice. Push metal rod into 
corresponding hole until it is firmly in place. 

3) Turn on (either plugged in or cordless). 

4) Adjust direction of head rotation so that dust is 
emitted away from you. 

5) Adjust to comfortable speed. 

...and watch your Emjoi® Private NailCare kit 

work wonders! 

Caution: 

1) Be careful not to probe too deeply. 

2) Keep long hair well away while product is in 
use. 

3) Use in a well-lit area. 

4) Keep out of reach of children. 

5) Do not attempt to change heads while they 
are rotating. 

6) Do not use in a moist environment. 



• Do not store in temperatures over 100°F 

• Do not store in a damp environment. 

• Keep away from water. 

• Make sure electrical adaptor is free of any 
damage. 

• Batteries should occasionally be fully drained 
and fully recharged (Every 6 months). 

• If product malfunctions, do not attempt to repair. 
Contact an authorized dealer or Emjoi's Service 
Department. 

• Cleaning - A damp cloth my be used on the 
NailCare body. Heads are easily cleaned with a 
brush and may also be cleaned with soap and 
water, alcohol or other sterilizing solutions Never 
use harsh abrasive cleansers. 

So give your nails the sapphire touch. . . 

and enjoy the impressive, professional results of 

your Emjoi® Private NailCare kit. 



WARRANTY 

The Emjoi® Private NailCare warranty against 
defects in material and workmanship lasts one 
year from the date of purchase. During this 
warranty period, Emjoi® (directly or through 
your local retailer) will take care of repair, or at 
their discretion, replacement of the defective 
unit without charge. 

IMPORTANT: This warranty does not cover 
damages resulting from accidents, misuse, 
alterations, abuse, lack of reasonable care, or 
performance of services or repairs by an 
unauthorized service center. The manufacturers 
and the distributors of the Emjoi® Private 
NailCare do not assume responsibility for any 
damage caused by misuse or use other than 
that described in these instructions. 



For additional warranty information you can visit us at www.emjoi.com 
J 



Importantes consignes d'utilisation 



Protection de I'environnement 



Le kit de soins des ongles peut aussi bien etre branche 
sur le reseau du pays en question a I'aided'unefiche 
avec transformateur qu'alimente a I'aide des piles 
incorporees. Lors de la livraison du kit, les piles ne 
sont pas chargees. 

Avant la premiere utilisation, les piles a accumulation 
dans I'appareil doivent d'abord etre chargees pendant 
environ 12 heures. Pourchaque utilisation suivante, 
vous pouvez les recharger si necessaire. Etant donne 
qu'il s'agit d'un "modele a 2 vois" vous pouvez 
toujours utiliser le kit a I'aide du reseau et de la fiche 
avec transformateur, fournie avec I'appareil. II n'est 
pas necessaire pour cela de charger les piles. Le kit 
a ete concu conformement a la directive EN 60335- 
1 de I'Union Europeenne et a la loi EMV (EN 55014). 

Consignes de securite 

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser 
I'appareil. Votre kit de soins des ongles ne demande 
aucun entretien. 

Pendant son utilisation, veillez a ce qu'il n'y ait pas de 
cheveux pendants pouvant etre pris dans les pieces en 
mouvement de I'appareil. 

• Travailez toujours avec un bon eclairage. 

• M aintenez les enfants, les tiers et les animaux a une 
distance sure. 

• N'immergez jamais I'appareil dans I'eau. 

• N'utilisez jamais I'appareil dans un evironement 
humideou mouille. 

• Veillez a ce que les polissoirssoient toujours introduits 
dans I'appareil jusqu' a la buttee. 

• Neremplacerpaslespolissoirssi lemoteurfonctionne. 

• Ne conservez pas I'appareil a des endroits don't la 
temperature est superieure a 45°C. 

• Veillez a ce que le cordon ne soit pas endommage. 




Contactez le service clientele avant d'essayer de 
remedier vous-meme a des pannes. Pour le 
nettoyage de I'appareil, utilisez uniquement un 
chiffon humide et de I'eau savonneuse. N 'utilisez 
en aucun cas des produits chimiques corrosifs, 
du petrole, de la terebenthine, du diluant ou 
d'autres solvants. 

Vous pouvez eliminer la poussiere ou les restes 
de peau des polissoirs a I'aide d'une brosse. N ous 
vous conseillons egalement de nettoyer les 
polissoirs a I'aide des produits disinfectants 
disponibles dans le commerce; cela vous 
permettra d'eviter la transmission eventuelle 
defections. 



utilisation des differents polissoirs separes 

Pour un soin optimal des ongles, utilisez 
uniquement les polissoirs fournis avec I'appareil 
ou les polissoirs proposes comme accessoire. 



Disque de limage 

Pour le traitement et le 
raccourcissement d'ongles des 
mains et des pieds et pour le limage 
de la forme souhaitee des ongles. 
Grace au dispositif de protection 
des doigts, vous ne risquez pas de 
vous blesser. 

Cone de limage 

Pour Termination des callosites, de 
la peau durcie ou morte et des 
bords des cors. La peau a traiter 
doit etre bien seche. 
Eliminez d'abord progressivement 
la peau extremement cornee afin 
deviterde vous blesser. Les ongles 
epais doivent egalement etretraites 
a I'aide du cone de limage. 





Polissoir pointu 

Pour le limage d'ongles incames et 
pour I'elimination de petites 
particules de peau dans la matrice 
ungueale. veillez a ne pas trap polir 
la peau sur I'ongle afin de manager 
I'ongle. 

Cone de polissage 

Pour I'elimination des restes de 
limage et pour le massage/polissage 
des ongles. 



Polissoir cylindrique 

Pour le limage d'ongles epais et 
calcifies. Cet accessoire permet de 
refaconner les hyperkeratoses sous- 
ungueales 



Polissoir en pierre 

Pour la preparation defaux ongles. 
Pour le polissage et I'egalisation de 
I'ongle avant d'y apposer un faux 
ongle. 

Pour le nettoyage et le 
raccourcissement des ongles 
naturels sous le faux ongle, parce 
ceux-ci continuent a pousser. 



En cas d'ongles qui s'effritent, nous vous conseillons 
des soins supplementaires a I'huile ou au creme a 
ongles. 

Service clientele 

En casde reparation, I'entretien peut uniquement 
etre effectue par le fabricant lui-meme ou par un 
reparateur designe par celui-ci. 




Les piles a accumulation du kit de soins des ongles 
peut etre rechargees de nombreuses fois et 
beneficient d'une puissance elevee tout au long 
de leur duree de vie. Les piles ne peuvent pas etre 
retirees de I'appareil, de sorte que I'appareil doit 
toujours etre retourne aux service apres-vennte en 
cas de remplacement de piles Pour la protection 
de I'environnement, nous vous demandons dene 
pas jetter I'appareil avec vos ordures menagees a 
la fin de sa duree de vie. Vous pouvez le confier 
au service apres-vente competent, conformement 
aux prescriptions nationales. 



Description de I'appareil 

Appareils avec mode d'emploi et piles a 
accumulation incorporees: 

• Pour un bon fonctionnement des piles a 
accumulation, celles-ci doivent etre entierement 
dechargees par le fonctionnement de I'appareil 
tous les 6 mois; une fois entierement dechargees, 
les piles peuvent etre rechargees. 

• Interrupteur de commande avec position 0 et 
reglagededeux regimes aussi bien pour rotation 
a droite que pour rotation a gauche. 

• Possibilit.es optimales de traitement des ongles; 
appareil etudie pour droitiers et gauchers. 

• Fiche reseau avec transformateur a fiche. 
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) Ihre personliche Nagelpflege 

Der Manikursalon fur gepflegte Nag el 



Wichtige Hinweise vor dem Gebrauch 

Ihr Manikurgerat ist sowohl mit dem mitgelieferten 
Trafo-Netzstecker uber die Steckdose Oder kabellos 
durch dieaufladbaren Batterien zu betreiben. Bei der 
Auslieferung Ihres Gerates sind die Batterien nicht 
gel ad en. 

Sie mussen vor dem ersten Gebrauch die Batterien im 
Gerat ca. 12 Stunden aufladen. Fur die nachfolgende 
Benutzung laden Sie die Batterien je nach Bedarf wieder 
auf. Da es sich urn eine, "Zweiwege-Ausfuhrung" 
handelt, konnen Sie das Gerat auch uber die 
Netzspannung mittels des mitgelieferten Trafo- 
Netzstecker betreiben. 




Sicherheitshinweise 

Lesen Sie bitte vor Gebrauch des Gerates diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch! 

• Ihr Manikurgerat ist wartungsfrei. 

• Achten Sie wahrend des Gebrauches darauf, dass 
offenes Haar nicht von beweglichen Aufsatzteilen des 
Gerates erfasst werden kann. 

• Arbeiten Sie nur bei guter Beleuchtung. 

• Halten Sie Kinder, andere Personen und Tiere auf 
Sicherheitsabstand. 

• Tauchen Sie das Gerat nie in Wasser. 

• Benutzen Sie das Gerat nicht in feuchter Oder nasser 
Umgebung. 

• Stellen Sie sicher, dass die Schleifer stets bis zum 
Anschlag ins Gerat eingesteckt sind. 

t Wechseln Sie die Schleifer nie bei laufendem Gerat. 

• Lagern Sie das Gerat nicht in Bereichen, an den die 
Temperaturen uber 45°C liegen. 

• Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht beschadigt ist. 
t Bei sproden Nageln empfiehlt sich eine zusatzliche 

Pflege mit Nagelol Oder - creme. 



Zur Reinigung des Gerates benutzen Sie nur 
etwas Seife auf einem angefeuchteten Tuch. 
Verwenden Sie in keinem Falle aggressive 
Chemikalien, Petroleum, Terpentin, 
Farbverdunner Oder andere Losungsmittel. Die 
Schleifer (nicht den Polierkegel) konnen Sie mit 
einer Burste von Staub bzw. Hautresten saubern. 
Es empfiehlt sich auch, die Schleifer mit 
handelsublichem Desinfektionsmittel zu reinigen; 
dadurch vermeiden Sie eine eventuelle 
Ubertragungen von Infektionen. 



Anwendung der einzelnen Schleifer 

Zuroptimalen Nagelbehandlung verwenden Sie 

nur die mitgelieferten bzw. 

als Sonderzubehor angebotenen Schleifer. 



Schleifscheibe 

Zum Bearbeiten und Kurzen der 
Nagel und zum Schleifen des 
Nagels in die gewunschte Form. 
Der Fingerschutz verhindert 
Verletzungen wahrend des 
Arbeiten s. 

Schleifkegel 

Zum Entfernen von Schwielen, 
harter und abgestorbener Haut 
und vonRandern an den 
Huhneraugen. Hierbei muss die 
zu bearbeitende Haut sehr 
trocken sein. Entfernen Sie stark 
verhornte Haut erst nach und 
nach, urn Verletzungen zu 
vermeiden. Auch dicke Nagel 
konnen mit dem Schleifer 
bearbeitet werden. 








Spitzschleifer 

Zum Ausschleifen von 
eingewachsenen Nageln und zum 
Entfernen von kleinen Hautteilchen 
im Nagelbett. Achten Sie darauf, 
dass die Haut auf dem Nagel nicht 
zu stark geschliffen wird, urn den 
Nagel zu schonen. 

Polierkegel 

Zum Entfernen der abgeschliffenen 
Ruckstande und zum Massieren 
bzw. Polieren der Nagel. 

Tropfen schleifer 

Zur Beschleifung von verfilzten 
Nageln und Entfernen von 
Nagelpilzsporen. Nach dem 
Entfernen der Sporen verstarken 
SiedieHeilwirkung mit einer Tinktur 
aus der Apotheke. 

Steinschleifer 

Zur Vorbereitung des Anbringens 
kunstlicher Nagel. Zum Beschleifen 
und Egalisieren der Nagelplatte, 
bevor der kunstliche Nagel 
aufgeklebt wird. Zum Saubern und 
Kurzen der naturlichen Nagel unter 
dem Kunstnagel, da diese stets 
nachwachsen.Bei sproden Nageln 
empfiehlt sich eine zusatzliche 
Pflege mit Nagelol oder-creme. 



Kundendienst 

Im Falle einer Reparatur darf die Wartung nur durch 
den Hersteller oder durch eine von ihm genehmigte 
Reparaturstelle durchgefuhrt werden. 



Umweltschutz 

Im Interesse des Umweltschutzes entsorgen Sie 
das Gerat nicht mit dem Hausmull. Entsorgung 
kann uber die zustandigeKundendienststelle-nach 
den nationalen Vorschriften- erfolgen. 



Gerat ebesc h rei bung 

• Das Gerat ist mit Betriebsanzeige und eingebauten 
Akku- Batterien ausgestattet. Zur Wartung der 
Batterien sollten diese alle sechs Monate durch 
Benutzung vollstandig tiefgeladen werden. Erst 
dann diese wieder voll aufladen. 

• Bedienschalter mit Nullstellung und Schalten von 
jezwei Drehzahlen I - II im Rechts- und Linkslauf. 
Dadurch ist eine optimale 
Bearbeitungsmoglichkeit aller Nagelrander 
gewahrleistet, und das Gerat fur Rechts- und 
Linkshandergeeignet. 

• Trafo-Netzstecker mit Geratestecker. 
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